B 450 On ユーザーズマニュアルの訂正について 


この度は、沖データ製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。ユーザーズマニュアルの記載に訂正と追加があります 
ので謹んでお詫び申し上げると共に、以下の通りに読み替えていただきますようお願いいたします。 

【誤記の訂正】 

〇セットアップ編1章プリンタを設置します「製品の確認」 （12 ページ)、「付属品を取り付けます」 （15 〜16ページ） 

該当ページにある全ての「トナーカートリッジ」という記述を「スタータートナーカートリッジ」に読み替え。 

(誤） トナーカートリッジ 

(正）スタータートナーカートリッジ 

〇セットアップ編12章メンテナンスをします「イメージドラムカートリッジ交換の目安」 （175 ページ） 

(削除）イメージドラムカートリッジの交換と同時にトナーカートリッジも交換します。 

(追加）使用したことのあるトナーカートリッジを、新しいイメージドラムカートリッジに取り付けた時のトナー残量は、交換前のイメージ 
ドラムカートリッジに付いていた時よりも少なぐよります。これは新しいイメージドラムカートリッジ内にトナーが入っていないので 
取り付けたトナーカートリッジからトナーを充填するためです。 

〇応用編付録「消耗品.メンテナンス.ユニットオプションー覧」 （200 ページ） 

(削除）※イメージドラムカートリッジ交換時には、トナーカートリッジも交換が必要です。 


【注記の追加】 

スタータートナーカートリッジを使用するにあたっての注意点です。 

マニュアルに記載の注意点と併せてお読みの上ご使用ください。（セットアップ編16ページ） 

-通常のトナーカートリッジを使用した後は、スタータートナーカートリッジ(プリンタ購入時に添付されているトナーカートリッジ)は使用できなく 
なります。最初にスタータートナーカートリッジを使用し、[トナーロー ] になった後に通常のトナーカートリッジをご使用ください。 

■ 新しいイメージドラムカートリッジにスタータートナーカートリッジ、または通常のトナーカートリッジを取り付けた時の印刷枚数は、 riso/iEC 
19752」の標準印刷バターン ( A 4) で約1,500枚になります。これは、新しいイメージドラムカートリッジ内にはトナーが入っていないので、1本目 
のトナーカートリッジからトナ_を充填するためです。 
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